S. IP. 


Inż. JOZEF 


BOBAK 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK BANKU ROLNEGO W KRAKOWIE I K.Z.G. „WSCHÓD” 
NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIU 


przeżywszy lat 86, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 5 września 1971 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 9 bm. 
o godzinie 12.30 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, SYN, SIOSTRA, BRAT I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 


w Krakowie D. Z. 8389/71 - M-4(7241) - 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel 579-2 


